Stanisław Kopczyński 


Majster stolarski, 


Obywatel miasta Krakowa, 


przeżywszy lat 79, opatrzony SS. Sakramentami, po długićj a dolegliwćj chorobie, 
w dniu 15 Grudnia 1879 roku rozstał się z tym światem. 


Pozostała w smutku rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiezność 
na wyprowadzenie zwłok we Środę d. 17 b. m. o godzinie 3 po południu z domu pod L. 248 
przy ul. Żydowskiej wprost na Cmentarz. 


